L Didalusa 

soluciones integrales 


PROTECCION 

SANITARIA 

CATALOGO DE PRODUCTOS 

Traemos una variedad importante de productos certificados 
para proteccion ante el virus COVID-19 y similares 



pR£ 11 | 

1 SI. 13.00 1 

La unidad 


PRE- 

VENTA 


MASCARILLA 

KN95 

Filtracion de 95% de virus y bacterias. 

Filtro de particulas en el aire de 2.5 micras. 
Bloquea el polvo, polen y otros. 

Resistencia de inhalacion. 

Resistencia de exhalacion. 


CLIP DE AJUSTE 

PARA LA NARIZ 


Rov:* 


CORREA ELASTICA 
PARA SUJETAR 


CORTE 3D 
SE ADAPTA 
ATU CARA 


ENTREGA DEL PRODUCTO 5 DE JUNIO 



pRfiClO 

SI. 120.00 

CAJA DE 50 UND 


MASCARILLA 

QUIRURGICA 3 CAPAS 


• Elaborado con 3 pliegues y 3 capas. 

• Facil respiracion. 

• Resistente a fluidos. 

• Diseno y ajuste comodo. 

• Presentation caja de 50 unidades. 


DISENO Y AJUSTE COMODO 






prec'° 

SI. 350.00 


TERMOMETRO 

INFRARROJO 

• Sin contacto. 

• Rapidez De 0.5 segundos. 

• Alta precision. 

• Advertencia de fiebre. 

• Sin danos laser. 

• Alarma de sonido y luz. 

• Certificado FDA. 


FRARED 


OMETEB 
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ENTREGA DEL PRODUCTO 5 DE JUNIO 




PROTECTOR 
FACIAL KN6 

• Protection del rostro completo. 

• Protege de salpicaduras y particulas. 

• Material: PET, cinta de polietileno. 

• No se empana. 

• Facil de armar. 

• Facil de limpiar 





CINTA REGULABLE PARA 
CUALQUIER TAMANO DE 
CABEZA. 



PREC» oS I 

1 01 a 25 S/.16.00 " 
26 a 50 S/.15.00 
51 a 100 S/.14.00 


* 




DISENO SIN TORNILLOS 


PROTECTOR 

FACIAL MFPC-001 


• Vincha ajustable. 

• Facil ensamblado. 

• Incluye 3 pantallas. 

• Resistencia de pantalla de 200 micras 

• Material: PET virgen. 




r6C»OS 

01 a 25 S/. 15.00 
26 a 50 S/. 14.00 
51 a 100 S/. 13.00 


PROTECTOR 

FACIAL 


• Incluye 2 micas 180 micras. 

• Amoldable a la cabeza. 

• Facil de armar. 

• Medida de la pantalla: 30x21 cm. 

• Material muy liviano. 


DISPONIBILIDAD DE COLORES 



PRECIS 

Auto: SI. 120.00 


Otros modelos: Consultar 


SEPARADOR ANTICONTAGIO 

PARA AUTOS 


• Material: Tactocuero 

• Impermeable y resistente a fluidos. 

• Atencion a domicilio. 

• Tiempo de instalacion: 2 hrs aprox. 

• Servicio Garantizado. 


INSTALACION SEGURA 


BANDEJA DESINFECTANTE 

DE CALZADOS 


Formato 50 cm x 5 cm de alto. 

Acero inoxidable 304 de 0.8 mm de espesor. 
Peso aproximado de 2.0 kg. 

Se usa con agua y lejia. 

Uso en ambientes laborales y domestico. 


i 


pflECtO I 

Is/. 140.00 













MODULOS 

ANTICONTAGIO 


• 4 mm de espesor. 

• Totalmente transparente 

• Resistente al rayado. 

• Seguro. 

• Facil de limpiar. 


FACIL INSTALACION 


COTIZACION SEGUN 
REQUERIMIENTO 
DEL CLIENTE 




DIDALUSA SAC 
RUC:20556642932 


Didalusa, 

soluciones integrales 
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Psje. 11 N 161 P.J Primero de Setiembre 
Lima - Lima 

(01)3365734-972250575 


servicios@didalusa.pe - www.didalusa.pe 



